StarSuite 8 rmcrosystems 


StarSuite 8 のサポートについて 


本機パソコンに付属の StarSuite 8をご利用のお客様は 、 Sun Microsystems , Inc •の無償サボート 
が受けられます。製品の不具合だけでなく、ご使用方法についてもお問い合わせいただけます。 

• 電話またはメールによるサボート 
• 最初のお問い合わせから60日間 
• お問い合わせの回数は3回まで 

お問い合わせの際には StarSuite 8のシリアル番号が必要になります。 

あらかじめシリアル番号をご確認の上お問い合わせください。 

StarSu i te の最新情報は http :// jo . sun . com/starsui te / をご覧く ださい 〇 


お問い合わせ先 

フリーダイヤル(平日 9:00 am -6:00 pm ) 


□ □□□ 


メール 


シリアル番号 


□ □□□□□ 


□ □□□□□□ 


バックアップ CD 作成について 


お客様が本機パソコンのリカバリを行う前に、ノ（ックアツプ CD の作成を行う必要があります。 


〜作業方法〜 

1 . Record Now ! がインスト _ ルされている場合、スタ _ トメニュ _ の 

「ファイル名を指定して実行 （ R ) 」を選択し、 「 c :¥ sun ¥ star 8. iso 」 

と入力し 「0 K 」 ポタンを押します。 

2. Record Now ! が起動しますので、ブランク CD - R メディアをドライブにセットし、 

右下の「書込み ( B )」 ポタンを押します。 

バックアップ CD 作成が出来ない場合、またはバックアップを行わずに、本機ノ《ソコンのリカバリを 
行ってしまった場合は、実費にてバックアップメディアの配布を行っておりますので、ソーテック 
ダイレクト（保証書、マニュアル等をご参照ください）までご連絡ください。 

[ソーテックダイレクト] 

• お電話0570 -001900 (ナビダイヤル） 

03-5825-6501 ( PHS 、 IP 電話の方はこちら） 

10:00〜18:00 (日曜 • 祝日および弊社指定休業日を除く） 


StarSuite 8エンドユーザ権利証 


Sun Microsystems , Inc . による本ソフトウェアに関する権利付与 

ライセンシー：本ソフトウェアの購入者であるお客様 
効力発生日：本ソフトウェアを購入した日 

ライセンス期間：無期限（ただし、ライセンス契約書の終了規定に従う） 

許諾 ユニッ ト：お客様の所有するパソコン 
許諾 ュニッ ト数： 5 
許可される使用：個人使用 
追加条件： 

1. 文字フォント：本ソフトウェアは、表示する文字の書体を生成するフォントソフトウェア 
(以下、文字フォント）を含んでいます。 

本ソフトウェアから文字フォントを分離してはいけません。文字フォントに 
(本ソフトウェアの一部として文字フォントを受領した時点に対して） 

新たな機能を追加する目的で、文字フォントを改変してはいけません。 

商品としての（料金やその他の報酬と引き替えに配布する）文書に文字フォント 
を組み込んではいけません。例えば、有償公開する電子ブックに文字フォント 
を組み込むことはできません。 


ご注意 


※本ソフトウェアのシリアル番号の再配布は一切承りません。 

お取り扱いには充分にご注意ください。 

本 StarSuite 8は、お客様が購入された株式会社ソーテック製品の一部として提供するものです。 
有償 • 無償を問わず単独あるいは他製品と組み合わせた配布や譲渡はできません。 
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